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MAGNADYNE RADIO - Mod. SV 84, mod. SV 841 e mod. SV 842. Una gamma ondc medic c sei bande allargate ad onde corte con 
commutazione delle bobine in aerie. Stadio di amplificazione finale 6V6 in controfaae. Media freqnenza 471 kc/s. 




















